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GUIDE PRATIQUE DU LOGICIEL DE GESTION 
COMMERCIALE ET FINANCIÈRE 
YEROTH-PGI-3.0 


"PROGRAMME ET CODE SOURCE OUVERT ET LIBRE" 


LES CODES SOURCES, OUVERT ET LIBRE, ET CE, DANS 
TOUS LES SENS DU TERME SONT LOCALISÉS AUX 
ADRESSES INTERNET SUIVANTES : 


http://bitbucket.org/jeovah_nissi/yeroth-erp-3-0 
http://bitbucket.org/jeovah_nissi/yeroth-erp-3-0-system-daemon 


PR. XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU 
Ce document explique de manière simplistique le rôle de YEROTH-PGI- 


3.0, et dorénavant, sera le guide pragmatique de son utilisateur. 


VERSION : 29 SEPTEMBRE 2021 
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Introduction 
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LL 


Cette introduction vise à fournir aux utilisateurs de mon PROGICIEL DE GES- 
TION INTÉGRÉ les prérequis nécessaires à son utilisation (PARAMÉTRAGE, 
NAVIGATION, ET MANIPULATION DES LIENS DE L'APPLICATION YEROTH- 
PGI-3.0 EN GÉNÉRAL! 


ÉLÉMENTS DE NAVIGATION 


Yeroth-erp-3.0 - fiche des stocks - FIFO —  _X 


Actions Outils Aide 


LUE " 
sTOcKks Afficher En Marchandises 


Xe) 





test_yeroth_1 yeroth departement 1 |test_yeroth_categorie_1 01.07.2021 
test_yeroth_1 yeroth departement 1 |test_yeroth_categorie_1 01.12.2021 


test_yeroth_2/|yeroth departement 2 test_yeroth_categorie_2 01.06.2022 


# lignes AU # stocks 4 
Début 01/01/2021 Référence # d'articles 27 


Fin! 29/03/2021 \'ECTT NT A 
Montant TVA < 


4 050,84 FCFA 


réinitialiser filtre réinitialiser 





Figure 1.1 — La fenêtre de visualisation de stocks. 
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1.2 PARAMÉTRAGES DANS YEROTH-PGI-3.0 


1.2.1 PARAMÈTRES DE L'APPLICATION ERP 


Yeroth-erp-3.0 - SYSTEM DAEMON - fenêtre de l'administrateur —  _X 


Actions Outils Aide 


Fe LS C4 Menu principal 


localisation Entreprise Importer Maintenance Opérations Paramètres de l'application SYSTEM DAEMON 


ALERTES SUR LES STOCKS (PÉRIODE ET QUANTITÉ) 


alertes sur La période (s) 
alertes sur Le quantité (s) 


PARAMÈTRES DE SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNÉES YEROTH_ERP_3 


Ca E RESTO ET ET NT CES 21600 
LT CR CEE TNT EE -3-0-sql-backup-restore RS 


démarrer arrêter rafraîchir Le statut réinitialiser enregistrer 


database ip address: "localhost" - database table: "yeroth_erp_3" - database options: "" 





Figure 1.2 — La fenêtre de paramétrage du système d'alertes, et du système de sauvegarde automa- 
tisé. 
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1.2.2 PARAMÈTRES DU SYSTÈME D'ALERTE ET DE SAUVEGARDE AUTOMATI- 
SÉE DE LA BASE DE DONNÉES 
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1.3 Localisation dans YEROTH-PGI-3.0 


VOUS POUVEZ TOUJOURS CONNAÎTRE DANS QUELLE FENÊTRE DE NAVIGATION VOUS VOUS 
TROUVEZ EN 1 MOMENT PRÉCIS GRÂCE À LA LECTURE DU TITRE DE CETTE FENÊTRE! 


Prenez pour exemple la fiche de stocks, illustrée dans La FIGURE 1.2. 
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Chapitre 2 


CAS D'UTILISATIONS POUR ENTREPRISES 
COMMERCIALES ET ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


Ce chapitre a pour objectifs de démontrer la pertinence de mon PROGICIEL DE 
GESTION INTÉGRÉ dans 1 environnement organisationnellement structuré! 


1 ENTREPRISE COMMERCIALE À BUT LUCRATIF 
1 CÔTISATION 

1 ASSURANCE D'ENTREPRISES 

1 HÔTEL 
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Chapitre 3 


Conclusion 


CETTE CONCLUSION PERMETTRA DE CONCLURE SUR LES PERTINENCES ET 
CAS D'UTILISATIONS LES MIEUX APPROPRIÉS DE MON PROGICIEL DE GES- 
TION INTÉGRÉ "YEROTH-PGI-3.0". 
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Annexe À 


PHILOSOPHIE DU DESIGN-INDUSTRIEL DE 
YEROTH-PGI-3.0 


Yeroth-erp-3.0 - fiche des stocks - FIFO = Lx 


Actions Outils Aide 


Achats 
STOCKS 











test_yeroth_1 yeroth departement 1 test_yeroth_categorie_1 01.07.2021 


test_yeroth_1 yeroth departement 1 test_yeroth_categorie_1 01.12.2021 


test_yeroth_2 |yeroth departement 2/test_yeroth_categorie_2 01.06.2022 


# lignes 1/1 # stocks 4 
Début! 01/01/2021 Référence # d'articles 11 
Fin! 29/03/2021 Valeur d'inv. 4 050,84 FCFA 
Montant TVA < 


réinitialiser filtre filtrer réinitialiser 





Figure A.1 — La fenêtre de visualisation de stocks. 


J'AI CONSTRUIT ET IMPLÉMEMTÉ YEROTH-PGI-3.0 AVEC LES OBJECTIFS SUIVANTS : 


1. Les champs de texte destinés à la recherche textuelle arbore dans leur espace d'écriture, des in- 
dications sur la fiabilité et La pertinence des résultats. 
cf. l'image de la fenetre A.1 de visualisation des stocks de YEROTH-PGI-3.0; Le champs textuel 
juste en-dessous du BOUTON menu’ mentionne que toute recherche effectuée en son sein, se 
fera uniquement dans là COLONE DESCRIPTION DE L'ARTICLE, OU DU SERVICE" du tableau de 
stocks. 


2. YEROTH-PGI-3.0 est privé en presque tout point de la MAXIMISATION DES FENÊTRES : CECI 
DANS LE SOUCIS DE POUVOIR UTILISER YEROTH-PGI-3.0, sans autre formes de manipula- 
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tion du code (C++), sur des ordinateurs (tablettes numériques) avec pour SYSTÈME D'EXPLOI- 
TATION ANDROÏID. 


3. YEROTH-PGI-3.0 est portable : 


1. sur toutes Les plateformes possible ayant juste 1 compilateur C++ (MAC-OS, ETC.) 
2. (ANDROID-GOOGLE) grâce à l'outil Qt-creator. 


4. L'utilisateur a accès de tout endroit du logiciel à 1 autre endroit en exécutant au GRAND MAXI- 
MUM 3 actions : RÈGLE DE 3 CLICKS. 
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Annexe B 


DROITS D'UTILISATION DE MON LOGICIEL 
DE GESTION COMMERCIALE ET FINANCIERE 
YEROTH-PGI-3.0 


NOTRE SYSTÈME LOGICIEL YEROTH-PGI-3.0-STANDALONE EST GRATUIT DANS TOUS LES SENS 
DU TERME! (la version ‘open-source’ ne contient pas de comptabilité) 


LE LOGICIEL 'YEROTH-PGI-3.0-STANDALONE'’ VIENT À L'ÉTAT. IL NE COMPORTE AUCUNE 
GARANTIE, DE QUELQUE FORME QUE CE SOIT. 
MERCHII 


TOUTEFOIS NOUS INTERDISONS SON UTILISATION POUR 1 QUELCONQUE ACTIVITÉ POUVANT 
FAIRE PRÉVALOIR L'INJUSTICE DANS TOUS LES SENS DU TERME, et contrevenant aux lois et rè- 
glements en vigeur du lieu où l'utilisateur se retrouve! 


DIPLOM-INFORMATIKER (UNIVERSITÂT BREMEN). 
VIELEN DANK FÜR MEINE EXZELLENTE AUSBILDUNG. 


TOUTEFOIS, SI VOUS RECOUREZ AUX SERVICES D'1 TIERCE PERSONNE, CE TECHNICIEN OÙ 
INGÉNIEUR, OÙ PROFESSEUR PEUT VOUS DEMANDER DE L'ARGENT POUR RÉMUNÉRER SON 
TEMPS DE TRAVAIL, et non pour l'achat du logiciel (en soit) : 


1. YEROTH-PGI-3.0, code source (non exécutable) : 
http://bitbucket.org/jeovah_nissi/yeroth-erp-3-0 


2. YEROTH-PGI-3.0-SYSTEM-DAEMON, code source (non exécutable) : 
http://bitbucket .org/jeovah_nissi/yeroth-erp-3-0-system-daemon 
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